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wohl Feuerungen als Motoren bediirfen mehr Luft (25 bis 100 v. EL), so daB der wirkliche Luftbedarf
L = n L/Q 1st, mit w=l,25 bis 2,0 und mehr.
Von dieser Luft gehen aber nur L0 kg mit ihrem Sauerstoff in die Verbrennung ein. Der Rest (n — 1) L0 kg Luft wird lediglich mit erhitzt, desgleichen der Stickstoff von L0 kg Luft, also 0,768 LQ kg Stickstoff. Der iiberschussige Sauerstoff in (n — l)L0 kg iiberschussiger Luft wiegt 0,232 (n — 1) L0 kg.
Liegt dieElementaranalyse vor, wiebei festenundfliissigen Brennstoffenj so kann &(02) berechnet werden aus
wenn C, H und 0 Gewichtsanteile  in 1 kg Brennstoff bedeuten. —
Die Yerbrennungsprodukte (Feuergase) bestehen, soweit sie aus den brennbaren Bestandteilen herstammen, aus C02 und H20; im iibrigen aus (n — 1) LQ kg Luft und 0,768 LQ kg Stickstoif, sowie dem urspriinglichen Gehalt des Brennstoffs an unverbrennlichen gasformigen Bestandteilen (C09, Oa, N2).
Da die Gaskonstanten von Luft und StickstolBF wenig verschieden sind, so konnen die (n — l)L0 kg Luft und 0,768 L0 kg Stickstoff, ein-schliefilich des meist unbedeutenden 02-, N2- und C02-Gehaltes (0rr) der Brennstoffe zusammengefafit und, wo notig, mit dem abgerundeten WerteE = 30 der Gaskonstanten, sowie mit der spezifischen Warme des Stickstoffs in Rechnung gestellt werden.
Das Gewicht der Feuergase aus 1 kg Brennstoff ist 1 -f- n • L0 kg, daher ist ihre Zusammensetzung nach Gewichtsanteilen
Hierin ist nun bei gegebener Elementaranalyse (feste und fliissige Brennstoffe)
Fiir Brdoldestillate wird z. B.
LQ = 14,5 kg/kg; k (C09) = 3,12 ; k (H20) = 1,26 .
Die entstandene Kohlensaure wiegt bei Leuchtgas ungefahr das Doppelte, bei Kraftgas die Halfte, bei Erdol das Dreifache des Brennstoffs; der entstandene Wasserdampf entsprechend das 2,2, 0,07, 1 ,26 f ache des Brennstoff -gewichtesj und die gesamten Verbrennungsprodukte wiegen bei Leuchtgas min-destens das 14 f ache, bei Kraftgas das Doppelte, bei Erdol das 1 5,5 f ache des Brennstoffs.eden-falls im heiBen Zu stand, angewendet werden.
